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YRK 595.12 

HOBBIE BH^BI MOHOrEHEH C IIPECHOBO^HBIX PBIB 
CEBEPHOrO BBETHAMA. II 

Xa Kh 

HayTOO-HCCJieAOBaTejiLCKan cTamjHH BO^Horo npoMHCJia ^HHB-BaHr, fl,PB 

IIpHBe^eHLi omicaHHH 13 hobhx bh^ob MOHoreHen: Dactylogyrus harmandi c Hypo- 
phthalmichthys harmandi , D. curriculi c Squaliobarbus curriculus , D. spinibarbichthi h 
D. denticulati c Spinibarbichthys denticulatus , D. quangjami , D. molitorelli , D. uyeni 
D. zoanyngi, D. babensis h D. bakanensis c Cirrhina molitorella , Z). tonkinensis h Z). Zao- 
kajensis c Varicorhinus tonkinensis h Diplozoon doi c pajja bh^ob pBi6. 

B HacTOHm;eH CTaTBe npo,u;ojDKeHO omicaHHe hobbix bh^ob po^oB Dactylo - 
gz/rasn Diplozoon (Xa Kh, 1968; TyceB, 1966). 06pa6oTKa MaTepnajioB h no,a;- 
roTOBKa hx k onySjiHKOBaHHio npoBO^HJiacB b 3oojiorHnecKOM HHCTHTyTe 
AH GGGP. rOJIOTHHBI OHHCBIBaeMBIX BH^OB XpaHHTCH B KOJIJieKU,HH JIa6opa- 
tophh napa3HTOJiornH 3oojiorHnecKoro HHCTHTyTa AH GGGP, naparanBi — 
B KOJLJieKIJHH aBTOpa. 

Abtop npHHOCHT Bjiaro^apHOCTB CTapmeMy HaynHOMy coTpy^mmy A. B. Ty- 
ceBy 3a KOHcyjiBTaijHio npn onpe,a;ejieHHH MaTepnajia h 3a homoiii;b npn o(J>opM- 
JieHHH pyKOHHCH k nenaTH. 

1. Dactylogyrus harmandi Ha Ky sp. n. (pnc. 1 , A). Cpe^HHx pa3MepoB 
hjih KpynHBie nepBH, ,u;jihhoh (Ha npenapaTax) 0.32—0.81 mm, hihphhoh 
0.11—0.18 MM. 

npHKpenHTejiBHBiH annapaT c 2 njiacTHHKaMH. KpaeBBie kpiohbh c xoporno 
BBipa>KeHHBIMH pyKOHTKOH, CTep>KHeM pyKOHTKH H «HHTKOH» OCTpHH, ftJIHHa 

hx 0.020 — 0.038 mm. Han6ojiee ^jimraBie kpiohbh BTopon h TpeTBen, HanSojiee 
KOpOTKHe Ce^BMOH HapBI. Cpe,a;HHHBie KpiOHBH C xoporno pa3BHTBIMH BHyTpeHHHM 
h Hapy>KHBiM oTpocTKaMH h c HeSojiBHiHM 3arHyTBiM ocTpneM (Tnna D . wunderi 
Bych). 06m;aH Ajnraa hx 0.029—0.031 mm, ftjnraa ochobhoh nac™ 0.022— 
0.026, Hapy>KHoro OTpocTKa 0.003—0.004, BHyTpeHHero — 0.011—0.013, 
octphh 0.006 — 0.007 mm. Coe^HHHTejiBHan njiacTHHKa cjia6o BBirayTa co B3,n;y- 
tbimh KOHii,aMH, ee pa3MepBi 0.002—0.003x0.022—0.024 mm. ,H,onojiHHTejiB- 
Haa njiacTHHKa (0.006—0.008x0.023—0.024 mm) b BH,n;e nonepenHon nepe- 
KJia,u;HHBi c chjibho paciHHpeHHOH cpe^HeH aacTBio. Ha nocjie,a;HeH hmcctch 
HeSojiBHiaa npo^ojiBHan mejiB. 

KonyjiHTHBHBiH opraH coctoht h3 TpySKH h no^epa^HBaiomero annapaTa. 
06in,aH AJimia ero 0.046 — 0.056 mm. TpySua ^jiHHHan, y3Kan, hohth ii;hjihha- 
pnaecKaH, cjia6o cyncaiomaHcn k Komjy, kojiSobh^ho B3,n;yTaH b HanajiBHOH 
Hacra, G- hjih S-o6pa3HO H3orHyTaa. ,D,jiHHa TpySun 0.046 — 0.056 mm, ^na- 
MeTp paciHHpeHHOH HanajiBHOH nacra 0.003 — 0.004 mm, cpe^HeH nacTH okojio 
0.001 mm. no^Aep>KHBaioin;HH annapaT ^HcJxJepeHi^HpoBaH Ha 2 nacra: npoKCH- 
MajiBHyio b BH^e cjia6o H3orHyToro CTepnmn, nepexoftHmero, ornSaa TpySny, 
b ^HCTajiBHyio, cocTonmyio H3 Tpex BeTBen. ,D,Be H3 nocjie^HHx npaMBie, 3ao- 
CTpeHHBie Ha KOHije, TpeTBH cjia6o H3orHyTan, 3aKaHHHBaeTCH HenojiHBiM 
kojibijom. ,D,jiHHa no^ep>KHBaioin;ero annapaTa 0.043 — 0.051 mm. BarmiajiB- 
Hoe Boopyacemie He o6Hapy>neHO. 

D. harmandi HanSojiee 6jih30k ho (J>opMe cpe^mraBix h npaeBBix KpionneB 
h no rany CTpoeHHH KonyjiHTHBHoro opraHa k D. hypophthalmichthys Achme- 
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row, 1952. Kan h y nocjie^Hero, ero KpaeBLie kpiohbh BTopofi (TpeTten?) 
napLi nacTo npeBLimaiOT no ^jurae cpe^HHHBie (Ha 0.005—0.010 mm). OftHaKo 
pa3MepLi ajieMeHTOB KonyjiHTHBHoro opraHa, nx CTpoeHne, cooTHomeHne 
.Hjihhli n ftHaMeTpa Tpy6KH, $opMa AonojimrrejiBHOH njiacTHHKH, ftiiCKa n 
6ojitnme pa3MepLi napa3HTOB cymecTBeHHO oTjinnaiOTCH ot TanoBLix y D. hy- 
pophthalmichthys. 9to no3BOjmeT cwraTB ero 6eccnopHo hoblim bh^om. 



A — Dactylogyrus harmandi ; B — D. curriculi. On — jjonojiHHTejibHaH njia- 
CTHHKa; KO — KOnyjIHTHBHblH opraH. 


X o 3 h h h, ji o k a ji h 3 a h h, MecTO h a x o jk e js h h: Hy¬ 
po phthalmichthys molitrix , >Ka6epHLie JienecTKn; Ko-Bn, XaHon, Xa Ban, 
Xan(|)OH. BcTpeneH y 33.5% nccjie^oBaHHBix pBi6 b 1—77 3K3. HccjieflOBaHo 
C H3MepeHHHMH 12 3K3. 

2. Dactylogyrus curriculi Ha Ky sp. n. (pnc. 1, E). Kpymme nepBH, 
.HJiHHon (Ha npenapaTax) okojio 0.70, hihphhoh 0.10—0.12 mm. TjioTKa OKpyr- 
jian, .unaMeTpoM okojio 0.033 mm. npHKpenHTejiBHBin ,h;hck o6oco6jieH ot Tejia, 
ero pa3Mep 0.08—0.10x0.11—0.13 mm. 

npHKpenHTejiBHBin annapaT c 2 njiacTHHKaMH. KpaeBBie kpiohbh KpynHBie 
6e3 pe3Kon rpaHHH;Bi MejKfty pyKOHTKon h ee CTepjKHeM h nonra 6e3 BBiCTy- 
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naiomea «iihtkh» ocTpna; AJiHHa hx 0.024—0.033 mm. Cpe^HHHLie Kpioaba 
c HeSojibniHMH oTpocTKaMH, co crjiaa<eHHLiM nepexoAOM paciimpeimoH KopHe- 
boh Haora b cy>KeHHyio c HeSojibiiiHM nJiaBHO 3arHyTbiM ocTpneM; o6in,aa hx 
AJiHHa 0.042—0.046 mm, AJiHHa ochobhoh Haora 0.032—0.034, Hapyaraoro 
OTpocTKa 0.003—0.004, BHyTpeHHero 0.009—0.010, ocTpna 0.006—0.007 mm. 

Coe,n;HHHTejibHaa njiacTHHKa o6biaHoro rana, KopoTKaa, ninpoKaa, c 3a- 
THyTbiMH KOHi^aMn; ,a;jiHHa ee 0.004, mnpHHa 0.031 — 0.033 mm. ^chiojihh- 
TejibHaa njiacTHHKa J_-o6pa3HOH (f)opMbi c JionaToo6pa3HbiMH HaACTaB- 
KaMH Ha KOHii;ax nonepeaHon nepeKJiaAHHbi, ee pa3Mep okojio 0.013 X 
X 0.047 mm. 

06in,aa Ajnma KonyjiaTHBHoro opraHa 0.043—0.050 mm. TpySna oaeHb. 
KpynHaa, H3orHyTaa; HaaajibHaa aacTb ee chjibho pacninpeHa, Ha ocTaJibHOM 
npoTaa^eHHH ipuraHAPHaecKaa, c koco cpe3aHHbiM kohh;om; ,n;jiHHa TpySan 
0.045—0.048, ,n;iiaMeTp HaaajibHon Haora ee okojio 0.016, cpeAHen 0.006, 
KOHeaHOH 0.008 mm. IIoAAGpHraBaioiAHH annapaT coctoht H3 MaccHBHoro pa3- 
ABoeHHoro Ha oahom KOHpe Kycna h AByx KorreBHAHbix tohkhx BeTBen, koto- 
pbie oxb aTbiBaioT TpySny. 06m;aa ,n;jiHHa ero 0.040—0.043 mm. BarnHaJibHoe 
Boopya<eHHe oTcyTCTByeT. 

Dactylogyrus curriculi HanSojiee 6jih30k no Mop^oJiornaecKHM npH3HaKaM 
k D. magnicirrus Gussev, 1955 h D. chenchihleui Gussev, 1962. CpaBHeHHe 
ero c nocjieAHHM noKa3aJio, hto $opMa h pa3Mepbi KpaeBbix, cpeAHHHbix Kpio- 
HbeB H COeAHHHTeJIbHOH nJiaCTHHKH HX nOHTH OAHHaKOBbl. OAHaKO CBOeo6pa3He 
$opMbi AonojiHHTejibHOH njiacTHHKH y AaHHoro BH^a pe3K0 oTjraaaeT ero ot Bcex 
H3BecTHbix bhaob. 06ih,hh THn CTpoemra KonyjiaTHBHoro opraHa D. curriculi 
6jih30k k TaKOBOMy y D. magnicirrus. 

X o 3 a h h, jioKaJiH3an;Ha, MecTo Haxo>KAeHHH: 
Squaliobarbus curriculus , a<a6epHbie JienecTKH, KneH-AH. O0Hapya<eH Ha 2 
H3 13 HCCJieAOBaHHbIX pbl6 no 1 H 2 3K3. HcCJieAOBaHO C H3MepeHHHMH 2 3K3. 

3. Dactylogyrus spinibarbichthi Ha Ky sp. n. (pnc. 2). Mejinne aepBH, 
AJihhoh (Ha npenapaTax) 0.24—0.35, hihphhoh 0.07—0.14 mm. npHKpenn- 
TejibHbiH ahck jierKHM nepeauiMOM oTAejieH ot Teaa; AJiHHa ero 0.052—0.070, 
mnpHHa 0.059 — 0.098 mm. 

npHKpenHTejibHbiH annapaT c 2 njiacTHHKaMH. KpaeBbie Kpioaba c xoporno 
pa3rpaHHaeHHbiMH pacumpemioH pyKoaTKOH h ee CTepameM, c BbiCTynaiomeH 
«naTKOH» ocTpna; hx AJiHHa 0.018—0.037 mm. HanSojiee AJiHHHbie Kpioaba 
BTopoH h TpeTben nap, HanSoJiee KopoTKne ceABMon napbi. CpeAHHHbie Kpioaba 
rana D. wunderi Bych. c xoporno pa3BHTbiMH OTpocTKaMH, npnaeM BHyTpeH- 
hhh b 2.5—3 pa3a AJinmiee Hapyaraoro. Otpoctkh 3aMeTH0 yTOJiiH,em>i y Ha- 
aajibHOH Haora, HMeiOT xoporno Bbipaasemiyio npoAOJibHyio HcaepaemiocTb. 
06in,aa AJiHHa cpeAHHHbix KpioabeB 0.032—0.038 mm, AJiHHa ochobhoh aacra 
0.025—0.031, Hapyamoro OTpocTKa 0.004—0.006, BHyTpeHHero 0.012—0.015, 
ocTpna 0.009—0.013 mm. CoeAHHHTejibHaa njiacTHHKa V-o6pa3Haa, c chjibho 
pacmnpeHHbiMH KOHii;aMH, HHorAa c cjia6o H3orHyTOH BnepeA cpeAHen aacTbio; 
BnepeAH Mea^Ay pacniHpeHHbiMH ee KomjaMH HMeeTca MeM6paHOBHAHaa CBa3Ka, 
no-BHAHMOMy, ynpenjiaiomaa njiacTHHKy; A^iHHa nocaeAHen 0.003—0.004 
(6e3 cbh3kh), mnpHHa 0.020—0.024 mm. ,II,onoJiHHTejibHaa njiacTHHKa (J)opMbi 
(JnrypHOH cko6kh, ee pa3Mepbi okojio 0.001x0.015 mm. 

KonyjiaTHBHbiH opraH npoCTOH (aHxopaTOHAHoro rana), coctoht H3 Tpy0KH 
h noAAep>KHBaiOH];ero annapaTa. 06iH,aa A^HHa ero 0.032—0.042 mm (paBHa 
AJiHHe TpySKn). TpySna A*™HHaH, cjia6o pacninpeHnaa b HaaajibHon Haora, 
nonra ipuraHApHaecKaa, njiaBHO H3orHyTaa, c pacniHpeHHbiM kohh;om. JJna- 
MeTp HaaaabHOH aacra 0.002—0.004, cpeAHen okojio 0.001, kohchhoh okojio 
0.002 mm. noAAep>KHBaiOH],HH annapaT b BHAe CTeparaeBHAHOH njiacTHHKH, 
HAyni,eH baojib TpySKH h KorTeBHAHO 3aocTpeHHOH Ha KOHije, b cpeAHeM yaacTKe 
ot njiacTHHKH otxoaht naJibii;eBHAHbiH BHaaaJie, 3aTeM cya<aioiH,HHCH noara 
AO HHTH OTpOCTOK, OXB aTbiB aiOH],HH, KaK KOJIbAOM, Tpy0Ky. ^JIHHa nOAAep>KH- 

Baiomero annapaTa 0.026—0.033 mm. BarnHaJibHoe Boopya^eHHe He o0Hapy- 
a<eHo. njiaH CTpoeHHa KonyjiaTHBHoro opraHa D. spinibarbichthi TaKOH a<e, 
KaK y HeKOTopbix Apyrnx bhaob: D. borealis Nybelin, 1936, D. phoxini Male- 
witzkaja, 1949, D. anchoratus (Dujardin, 1854), D. inexpectatus Isjumova, 
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1955 in Gussev, 1955, D. wegeneri Kulwiec, 1927, D. ctenopharyngodonis 
Achmerow, 1952. Otjihhhh cbo^htch k HenoTopbiM H3MeHeHHHM b $opMe h 
pa3Mepax 3Toro opraHa (cm. TaSjinijy). 


Pa3Mepw KonyjiflTHBHoro opraHa HeKOTopwx bh/job 
Dactylogyrus 


Ha3BaHne bhsob 

Pa3MepH (B MM) 

D. spinibarbichthi 

D. borealis 

D. phoxini 

0.032—0.042 

0.030—0.040 1 
0.025—0.026 

IIo HaiHHM ftaHHHM 

D. anchor at us 

D. inexpectatus 

D. wegeneri 

0.020—0.032 
0.029—0.048 
0.024—0.038 , 

' no TyceBy, 1955, 1962 

D. ctenopharyngodonis .... 

0.039-0.046 

no Jlan Go h IOii Kyaii, 
1958 


npHKpenHTejibHLiH annapaT D. spinibarbichthi 6oJiee hjih MeHee HanoMH- 
HaeT TaKOBOH y D. ctenopharyngodonis. Ho y nocjieAHero cpe^HHHLie npiOHbH 
npynHee b 1.2—1.3 pa3a, coeAHHHTejibHaH njiacTHHKa c BbirayTbiMH Ha3a^ 
KOHn;aMH, ee iimpima SoJibine b 1.5 pa3a, ^onojiHHTejibHan >ne njiacTHHKa 



Phc. 2. Dactylogyrus spinibarbichthi. 
cn — coeflHHHTejibHaH njiacTHHKa; no — KonyjiHTHBHHH opraH. 


y D. spinibarbichthi MeHbine b 3—5 pa3 no ^Jiime n b 1.5—2 pa3a no mnpnHe, 
neM y D. ctenopharyngodonis. 

X o 3 s h h, jioKajiH3an;HH, mccto HaxoffifleHHfl: 
Spinibarbichthys denticulatus , >Ka6epHbie jienecTKH, 03. Ba-Ba (BaK-KaH), 
p. Bo (Jlao-Kan). Han^eH y 34.61% HCCJie^oBaHHbix pbi6 ot 1 ro 15 3K3. 

HcCJieAOBaHO C H3MepeHHHMH 11 9K3. 

4. Dactylogyrus denticulati Ha Ky sp. n. (pnc. 3, A). Mejinne nepBH, 
ftjiHHOH (Ha npenapaTax) 0.24—0.26, innpHHon 0.04—0.08 mm. npnKpenn- 
TejibHHH ^hck cjia 6 o OTrpaHnneH ot Tejia, ero pa 3 Mep 0.038—0.052x0.052— 
0.070 mm. 

npHKpemrrejibHbiH annapaT tojibko c coemranTejibHon njiacTHHKon. Kpae- 
Bbie KpIOHbH C xopomo Bbipa>KeHHOH pyKOHTKOH, CTep>KHeM pyKOHTKH H «HHT- 
koh» ocTpnn, ftjnraa nx 0.014—0.025 mm. HanQojiee AJiHHHbie npionbH BTopon, 
HanSojiee KopoTKne ce^bMon napn. Cpe^HHHbie npionbH c HeSoJibimiM njiaBHO 
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3arHyTLiM ocTpneM. BHyTpeHmra otpoctok KpynHLis, npeBLimaioiii,HH no ^JiHHe 
napy>KHLiH HHor^a Sojiee neM b 4 pa3a; o6m,aH AJinsa npioHBeB 0.030—0.037 mm, 
fljnraa ochobhoh nacTH 0.025—0.030, Hapynmoro OTpocTKa 0.003—0.004, 
BHyTpeHHero 0.010—0.014 mm. Coe^HHHTejiLHan njiacTHHKa cjia6o BLimyTan, 
c pacmnpeHHLiMH KomjaMH, ee pa3Mepti 0.001—0.002x0.021—0.025 mm. 
06m,an ^jinHa KonyjiHTHBHoro opraHa 0.054—0.060 mm. TpySna ero HMeeT 
pacmHpeHHyio HanajiBHyio nacTB, HecnojiLKO H3omyTa, ijHJiHHApHHecKan 
c koco cpe3aHHLiM kohijom, ftjiHHa ee 0.054—0.057, jpiaMeTp HanajiBHon nacTH 
0.005—0.006, cpe^Hen okojio 0.002 mm. noAftepjKHBaioiipiH annapaT b Bn^e 



A — Dactylogyrus denticulati ; B — D. molitorelli ; B — D. uyem\ T — D. zoanyngi. no — KonyjiHTHB- 

hbih opraH. 


JieHTOBHftHOH nJiaCTHHKH, C MaCCHBHOH ftHCTaJIBHOH HaCTBK); Ha KOHn;e OHa 
3amyTa Ha3a.ii; h o6pa3yeT kojibijo. ^jiHHa nojmepTKHBaiomero annapaTa 
0.050—0.060 mm. BarnHaJiBHoe BoopyTKemie oTcyTCTByeT. 

OnncaHHLiH bh,h; 6jih30K ho CTpoeHHio KonyjiHTHBHoro opraHa c D. baueri 
Gussev, 1955, ho y Hero 6oJiee KpynHan Tpy6na (b 1.5 pa3a ^jiHHHee) h hhoh 
xapaKTep noA^epHuiBaiomero annapaTa. IIpHKpenHTejiBHoe Boopy>KeHHe 
D. denticulati BecBMa CBoeo6pa3HO, Tan nan oTcyTCTBne AonoJiHHTejiBHOH 
njiacTHHKH — HBJieHne Kpairae pe^Koe y npencTaBHTejieii ftaJiBHeBocTOHHBix 
AaKTHJiornpycoB. IIo $opMe cpe^HHHBix KpionBeB c caSjieBHflHO 3arayTBiM 
ocTpneM oh Tan>Ke oTjmnaeTCH ot noAaBjmiomero SoJiBimracTBa bh^ob, Hano- 
MHHaaaTHMeBponeHCKHe D.eleganti Gussev, 1966hjihZ). dirigerusGussev, 1966. 

X o 3 a z h, jioKajiH3an;HH, MecTo HaxojK^eHHn: 
Spinibarbichthys denticulatus , >Ka6epHBie JienecTKH; 03. Ea-Ea (Ean-KaH), 
p. Bo (Jlao-Kan). BcTpeneH y 27.10% nccjie^OBaHHBix pBi6 ot 1 ^o 10 3K3. 

McCJieAOBaHO C H3MepeHHHMH 3 3K3. 


4 napa3HTOJiorHH, Btm. 5, 1971 r. 
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5. Dactylogyrus quangfami Ha Ky sp. n. (pnc* 4). Cpeftimx pa3MepoB 
hjih KpynHtie aepBH, ,o,jihhoh (Ha npenapaTax) 0.50—1.49, ihhphhoh 0.13— 
0.20 mm. TjioTKa oKpyrjiaa hjih y^jiHHeHHaa, ee pa3Mep 0.023—0.032 X0.019— 
0.028 mm. npHKpenHTejiLHHH jjhck cjiaSo OT^ejieH ot Tejia, ftjiHHa ero 0.08— 
0.11, iHHpHHa 0.09—0.14 mm. npHKpenHTejiLHHH annapaT c 2 njiacTHHKaMH* 

KpaeBLie KpiOaLa C xopomo BLipa>KeHHLIMH pyKOKTKOH, CTep>KHeM pyKOHTKH H 
«naTKOH» octphh; ftJiHHa hx 0.025—0.037 mm. Han6ojiee ^jihhhlic KpioaLa bto- 
pOH, Han6ojiee KopoTKne ce^LMon napLi. Cpe^HHHLie KpioaLa MoiD,m>ie, c xo- 
porno pa3BHTLIMH BHyTpeHHHM H Hapy>KHLIM OTpOCTKaMH H C CpaBHHTeJILHO He- 
6ojilihhm, ho chjilhlim 3arHyTLiM ocTpneM (thh D . scrjabinensis Osmanow, 
1958). 06iu,aa ^jiHHa hx 0.046—0.052 mm, fljnraa ochobhoh aacra 0.030—0.036 y 
Hapyamoro OTpocTKa 0.007—0.010, BHyTpemiero 0.021—0.025, octphh 0.010— 



0.013 mm, coejpiHHTejiLHaH njiacTHHKa 0.007—0.010x0.028—0.032 mm. ,ZJo- 
nojiHHTejiLHaa njiacTHHKa MajieHLKaa, TOHKaa, c HecKOJiLKo BLirHyTon Bnepe# 
cpe^Hen aacTLio; ^jiHHa ee okojio 0.001, nmpHHa 0.014 — 0.022 mm. 

06iD,aa AJiHHa KonyjiaTHBHoro opraHa 0.062 — 0.090 mm. Tpy6aa chjilho 
pacniHpeHHaa b HaaajiLHOH aacra, nocjie KOTopon npaMaa, 3aTeM H3rn6aeTca 
h o6pa3yeT hcckojilko KOHpeHTpnaecKHX cnnpaJiLHLix bhtkob (4—6 bhtkob), 
3aMeTHO cyjKaioipaaca k KOHpy; flJiHHa ee no H3rn6y okojio 0.53, ^naMeTp 
paciHHpeHHOH HaaaJiLHOH aacTH 0.006—0.010 mm. no,o;,a;ep>KHBaiomHH annapaT 
npe^CTaBJieH ^ByxBeTBHCTOH njiacraHKon, Meamy botbhmh kotopoh pacno- 
Jio>KeHLi bhtkh Tpy6KH. J^jiHHa no,n;,a;epa<HBaiOH],ero annapaTa 0.015—0.022 mm. 
BarHHaJiLHoe Boopya^eHne HMeeT KOJi6acoBH^Hyio HaaaJiLHyio aacTL c otxo- 
AameH ot Hee ^jihhhoh TpySaon, o6pa3yioH],eH hcckojilko neTjieo6pa3HLix 
h3th6ob. Pa3Mep HaaajiLHOH aacTH okojio 0.032x0.004 — 0.009 mm. ^jnraa 
Tpy6KH no H3rn6y okojio 0.25 mm. 

OnncaHHLiH BHjii HMeeT HacTOJiLKO CBoeo6pa3Hoe coaeTamie $opMH h CTpoe- 
HHH XHTHHOHftHLIX o6pa30BaHHH, aTO B H,eJIOM eTO HeB03MO>KHO CpaBHHBaTL 
c ^pyrHMH. TaK, KonyjiaTHBHaa Tpy6aa h coe^HHHTejiLHaa njiacTHHKa He- 
ckojilko HanoMHHaiOT TaKOBLie y D. varicorhini Bychowsky, 1957, cpe,a,HHHLie 
KpioaLa — D. scrjabinensis. Ho cxoactbo 3to ancTo BHeniHee, HBpa,o,JiH Moamo 
roBopHTL o reHeTnaecKOM po^CTBe c hhm 3thx bh^ob. 

X o 3 a h h, jioKaJiH3apna, MecTO Haxoa<,a,eHHa: 
Cirrhina molitorella , >Ka6epHLie jienecTKn; p. Bo (Jlao-Kan), 03. Ba-Bs (Eaa- 
KaH), XaHOH. BcTpeaeH y 72.03% HCCjie^oBaHHLix pLi6 ot 1 ,o,o 87 3K3. Mccjie- 
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AOBaHo c H3MepeHHHMH 12 3K3. Bha Ha3BaH b aecTb TOBapnipa Hro KyaHr 
OaH — Ha^ajiLHHKa HayaHO-HCCJieAOBaTejibCKOH CTamjHH boahoto npoMHCJia 
«^HHL-BaHr». 

6. Dactylogyrus molitorelli Ha Ky sp. n. (pnc. 3, E). OaeHB MejiKne 
aepBH, a-^hhoh (Ha npenapaTax) 0.17 — 0.24, ihhphhoh 0.05 — 0.10 mm. IlpH- 
KpenHTejiLHHH ahck cjia6o oTrpaHHHeH ot Tejia, ero pa3MepH 0.03 — 
0.04 MM. 

IlpHKpenHTejiLHBiH annapaT tojilko c coeftHHHTejiLHOH njiacTHHKOH. Kpae- 
BLie KpiOHLH C XOpOHIO Bbipa>KeHHOH pyKOHTKOH, TOHKHM CTep?KHeM pyKOHTKH 

h cjia6o BHCTynaioiijeH «hhtkoh» ocTpna, AJiHHa hx 0.014 — 0.019 mm. CaMLie 
KpynHLie Kpioaba TpeTLeii napH, ocTajiLHLie noaTH oahhbkoboh ajihhbi. Cpe¬ 
AHHHbie Kpioata rana D. anchoratus (Duj.), BepHee D. magnihamatus Achme- 
row, 1952, hjih D. xenocypris Achmerow, 1952 c xoporno pa3BHTbiM otpoctkom, 
npeBLimaiOHi,HM no ^jiHHe b 7 — 12 pa3 Hapy>KHbiH; hx o6m,aa Rjmndi 0.038 — 
0.045 mm, AjmHa ochobhoh aacTH 0.025—0.026, Hapyamoro oTpocTKa 0.001 — 
0.003, BHyTpeHHero 0.016 — 0.020, ocTpna 0.009 mm. CoeAHHHTejibHaa njiac- 
CTHHKa c pacniHpeHHBiMH, 3arHyTHMH BnepeA KOHpaMH, ee pa3Mepi>i 0.002 — 
0.003x0.019—0.021 mm. 

KonyjiaTHBHbm opraH coctoht H3 TpySan h noAA B P>KHBaiom,ero annapaTa. 
06iH,aa AJiHHa ero 0.008 — 0.010 mm. Tpy6na c pacnmpeHHOHHaaajiBHOH aacTbio, 
chjilho cy>naeTca k KOHpy; A^HHa ee paBHa o6m,eH AJiHHe KonyjiaTHBHoro op- 
raHa, AnaMeTp HaaajiLHOH aacTH okojio 0.004, b cpe^Heii aacTH okojio 0.002 mm. 
noftftep>KHBaK)iii,HH annapaT b BHAe npaMofi njiacTHHKn, pa3ABanBaiomeHCH 
Ha KOHpe. IIjiacTHHKa c He6oJiBHioHBbinyKJioHcpeAHeH aacTtio. ^jiHHa noAAep- 
>KHBaion],ero annapaTa 0.007 — 0.008, ninpnHa okojio 0.003 mm. 

Bha 3tot c6jin>KaeTca no (|>opMe npaeBLix n cpeAHHHbix KpioaneB c D. mag¬ 
nihamatus n D. xenocypris , ho OTjinaaeTca ot hhx CTpoeHneM KonyjiaTHBHoro 
opraHa. V onncaHHoro BHAa He HMeeTca AonojiHHTejiBHOH njiacTHHKn; npae- 
BLie n cpeAHHHbie Kpioana MeHBine, aeM y cpaBHHBaeMLix A fi yx bhaob. 

Xo3anH, jioKajiH3an,na, MecTo Haxo)KA6HHa: 
Cirrhina molitorella , >na6epHBie jienecTKn; 03 . Ea-Ea (Ban-KaH), p. Bo 
(Jlao-Kaii), XaHon. HaiiAeH y 44.3% nccjieAOBaHHbix pbi6 ot 1 ao 30 3 K 3 . 

HccjieAOBaHo c H3MepeHnaMH 8 3K3. 

7. Dactylogyrus uyeni Ha Ky sp. n. (pnc. 3, B ). ^obojilho MejiKne 
aepBH, a™hoh (Ha npenapaTax) 0.12—0.17, ihhphhoh 0.038—0.049 mm. 
TjioTKa onpyrjiaa, AnaMeTpoM okojio 0.07 mm. npHKpenHTejiBHBiH ahck He 060 - 
coSjieH ot Tejia, ero pa3Mep 0.021—0.028x0.031—0.035 mm. 

npHKpenHTejiBHbin annapaT tojibko c coeAHHHTejiBHOH njiacTHHKOH. Kpae- 
Bbie KpiOHbH C xoporno Bbipa>KeHHbIMH pyKOHTKOH, CTepaaieM pyKOHTKH H 
«naTKOH» ocTpna; A^HHa hx 0.018—0.026 mm. CaMbie KpynHbie Kpioana Tpe- 
Tben h naTOH, caMbie MejiKne ceABMOH napbi. CpeAHHHbie Kpioana c xoporno 
pa3BHTHMH OTpocTKaMH c He6ojiBniHM 3amyTHM ocTpneM (THna D. nasalis 
Strelkow et Ha Ky, 1964); AJiHHa BHyTpeHHero OTpocTKa b 2.5 pa3a AJiHHHee 
Hapy>KHoro. OSipaa A^iHHa hx okojio 0.026 mm, AJiHHa ochobhoh aacTH 0.013— 
0.015, Hapyamoro OTpocTKa 0.004—0.005, BHyTpeHHero 0.012—0.013, ocTpna 
okojio 0.009 mm. CoeAHHHTejibHaa njiacTHHKa TOHKaa, c pacniHpeHHbiMH 3ar- 
HyTHMH BnepeA KomjaMH, ee A^HHa 0.001—0.002, nmpHHa 0.025—0.030 mm. 

OSipaa A-^HHa KonyjiaTHBHoro opraHa okojio 0.018 mm. Tpy0Ka kojiSobha- 
hoh (j)opMbi, cjia6o H3orHyTaa h cy>KaiOH],aHca k Komjy, A^HHa ee 0.009 — 
0.015 mm, AnaMeTp HaaajibHOH aacTH okojio 0.004 mm. noAA^p>KHBaiOH],HH an¬ 
napaT npeACTaBjiaeT co6oh Monpiyio njiacTHHKy, cocToaipyio H3 A B yx aacTeii — 
6a3ajiBHoii b BHAe TpeyrojibHoro Kycna c pacnrapemioH HaaajiBHoii aacTbio, 
cy>KaiOH],eHca k Korney, no-BHAHMOMy, HrpaiomeH pojib onopbi Tpy6KH, h koh- 
peBoro H3biKOBHAHoro OTpocTKa, OTxoAain,ero ot 6oKOBoro Kpaa nepBon. ^jiHHa 
noAAep>KHBaioiH,ero annapaTa 0.016—0.018 mm. BarmiajiBHoe BoopyajeHHe 
OTCyTCTByeT. 

D. uyeni HanoMHHaeT D. raasaZZsno(j)opMexHTHHOHAHbixo6pa30BaHHHAHCKa. 
Ho y D. nasalis CoeAHHHTejibHaa njiacTHHKa noaTH npaMaa hjih c oaeHB cjia6o 
3arHyTbiMH KomjaMH. KpaeBbie h cpeAHHHbie Kpioana y o6ohx bhaob oAHHa- 
KOBbie no pa3MepaM, ho HeMHoro OTjinaaiOTca <j)opMon. KonyjiaTHBHbie opraHbi 
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D. uyeni n D. molitorelli oneHB cxo^hbi no $opMe, pa3jmnancB jihihb fleTajumn 
CTpoeHHH. IIo-BH^HMOMy, 3 th BHflBi reHeranecKH 6 jih3kh Me>K,n;y CO0OH. 

X O 3 fl H H, JIOKaJIH3ai^HH, MeCTO H a X O 5K e H H HI 
Cirrhina molitorella, >Ka6epHBie jienecTKn; p. Bo (Jlao-Kan), 03 . Ea-Ea (Ban- 
KaH), XaHOH. O0Hapy>KeH y 15 nccjie,o;oBaHHBix pBi6 npn khtohciibhocth 1 — 
15 3K3. HccjieAOBaHO c H3MepeHHHMH 2 3K3. Bn# Ha3BaH b necTB TOBapnnja 

TxaH BaH y3H. 

8. Dactylogyrus zoanyngi Ha Ky sp. n. (pnc. 3, T 7 ). ^obojibho Mejmne 
nepBH, ^jhihoh (Ha npenapaTax) 0.08—0.10, nmpnHOH 0.014—0.028 mm. 
TjioTKa y^jinHemiaH, 0.016—0.022x0.012—0.014 mm. npnKpennTeJiBHBiH 
Ahck xopomo OTrpaHHneH ot Tejia, ,a;jiHHa ero 0.014—0.017, innpHHa 0.010— 
0.021 MM. 



Phc. 5. 

A — Dactylogyrus babensis\ E — D. bakanensis ; B — D. tonkinensis ; JP — D. laokajensis. OCTajibHHe 

o6o3HaHeHHH Te me, hto Ha pnc. 3 h 4. 


npHKpemrrejiBHBiH annapaT tojibko c o^hoh coe^HHHTejiBHOH njiacTHHKon. 
KpaeBBie KpiOHBH C xopomo BBipa>KeHHBIMH pyKOHTKOH, CTepjKHeM pyKOHTKH H 
«nHTKOH» octphh; ftJiHHa hx okojio 0.020—0.027 mm. HanSojiee KpynHBie Kpio- 
hbh btopoh, HanSojiee MeJiKne nnTon h inecTon napBi. Cpe^HHHBie KpionBH 
rana D. wunderi Bych., co cjia6o pa3BHTBiM Hapy>KHBiM otpoctkom, BHyTpeH- 
hhh npeBBimaeT b 6 — 7 pa3 no flJinHe Hapy>KHBin otpoctok; o6m,aH ^Jimia Kpio- 
nneB 0.040—0.043 mm, ^Jimia ochobhoh nacra 0.025—0.028, Hapynmoro ot- 
pocTKa okojio 0.002, BHyTpemiero 0.014—0.016, octphh 0.007—0.008 mm. 
CoeflHHHTejiBHaH njiacTHHKa nonTH npnMan c pacmnpeHHBiMH KomjaMn; ee 
pa3MepBi okojio 0.003—0.021 mm. 

KonyjiHTHBHBin opraH coctoht H3 Tpy6KH n noAAepJKHBaiomero annapaTa. 
06m,aH ,ii;jmHa ero (paBHa ^jinHeno^Aep^HBaioiijeroannapaTa) 0.027—0.030 mm. 
Tpy6na cjia6o H3rn6aeTCH, c kojiSobh^ho B3,n;yTOH HanajiBHon nacTBio, cy- 
jKaeTcn Ha ocTajiBHOM npoTH>KeHHH k Korney; ^HHa ee 0.024—0.026 mm, flna- 
MeTp HanajiBHon nacm 0.003—0.004, cpe,n;HHHOH okojio 0.001 mm. ^HCTajiB- 
Han nacTB nojmepnuiBaiomero annapaTa n3BiKOBH,n;HaH c 3aocTpeHHBiM kohijom. 
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IIpoKCHMajiLHaH coctoht H3 #Byx BeTBen: o^Ha hohth npHMan c pacinnpeHHLiM 
kohijom, BTopan b BH#e CTepnmeBHftHOH njiacraHKH, KOTopaHo6pa3yeT Ha KOHije 
kojibijo, oxBaTLiBaiomee TpySny. BarnHajiLHoe Boopy>KeHHe He o6Hapy>KeHO. 

D. zoanyngi no CTpoeHHio h <J)opMe xhthhohjjhoto Boopy>KeHHH HanoMH- 
HaeT D. foliicirrus Gussev, 1955, OTJiHuancB ot nocjie^Hero OTcyTCTBneM #o- 

HOJIHHTeJILHOH HJiaCTHHKH, o6lH,HMH pa3MepaMH KOHyJIHTHBHOrO opraHa h #e- 
TaJiHMH CTpoeHHH ero noTOepnuiBaiomero annapaTa. 

X o 3 a h h, JioKaJiH3an;HH, MecTo HaxojK^eHHa: 
Cirrhina molitorella , >Ka6epHBie jienecTKn; p. Bo (Jlao-Kan), 03 . Ea-Ea 
(BaK-KaH), XaHOH. Hansen y 21.3% HCCJie^oBaHHBix pLi6 npn hht6hchbhocth 
ot 1 ^o 12 3K3. Bn# Ha3BaH b necTL TOBapnipa TxaH 3oaH BIht. 

9. Dactylogyrus babensis Ha Ky sp. n. (pnc. 5, A). OueHB Mejinne uepBH 
^jihhoh (Ha npenapaTax) 0.05—0.12, hihphhoh 0.015—0.031 mm. npHKpenH¬ 
TejiBHBiH ji;hck cjia6o o6oco6jieH ot Tejia, ero pa3Mepi>i 0.010—0.024x0.010— 
0.021 MM. 

npHKpennTejibHLiH annapaT tojibko c o^hoh coe^HHHTejibHOH njiacTHHKOH. 
KpaeBLie kpiohbh Mejmne, c xoporno BBipa>KeHHBiMH pyKOHTKOH, tohkhm #jihh- 
hlim CTep>KHeM h HanpaBJieHHOH Bnepep; «hhtkoh» ocTpna; ^Jimia hx okojio 
0.016—0.020 mm. HanSojiee KpynHLie kpiohbh TpeTBen, Han6ojiee Mejinne 
hhtoh napBi. Cpe^HHHBie kpioubh Tnna D. charbinensis Gussev, 1955, BHyT- 
peHHHH otpoctok b 4 pa3a ^JiHHHee Hapy>KHoro; o6iH,an #JiHHa hx 0.032— 
0.036 mm; ftjnma ochobhoh uacra 0.023—0.027, Hapynmoro OTpocTKa 0.002— 
0.003, BHyTpeHHero 0.010—0.012, octphh okojio 0.006 mm. Coe^HHHTejiBHan 

HJiaCTHHKa HOHTH HpHMaH C BBITHyTOH BHepeji; HyTOJIIH,eHHOH Cpe^HHHOH uacTBio; 

,n;jiHHa ee okojio 0.003, mnpHHa 0.018 mm. 

06in,aH ^Jimia KonyjiHTHBHoro opraHa 0.020—0.022 mm. Tpy6Ka oueHB hih- 
poKan, TOJiCTan, ftjimia ee 0.036—0.042 mm; jpiaMeTp HauajiBHOH uacra okojio 
0.004, cpe^Hen okojio 0.006, kohchhoh 0.003—0.004 mm. nojmep>KHBaioiH,HH 
annapaT cjiojkhbih h c yBepeHHOCTBio pa3o6paTB ero CTpoeHne He y^ajiocB. 
Jl,jiHHa noTOep>KHBaioiH,ero annapaTa 0.020—0.022 mm. BarmiajiBHoe Boopy- 
>KeHne HMeeT rpnSoBHftHyio $opMy, ^jimia ero 0.009—0.012, nmpHHa 0.004— 
0.006 mm. CTpoeHne npHKpennTejiBHoro Boopy>KeHHH D. babensis cxo^ho c Ta- 
kobbim y D. charbinensis. OranuaeTcn ot Hero OTcyTCTBneM ^onojiHHTejiBHOH 
njiacraHKH h Ha 0.016 mm 6ojiee kopotkhmh cpe^mniBiMH kpiohbhmh. 

KonyjiHTHBHBie opraHBi D. babensis n D . uyeni cxo^hoto Tnna, OTJinuaioTCH 
JIHHIB ^eTaJIHMH CTpoeHHH. 

X O 3 fl H H, JIOKaJIH3au;HH, MeCTO H a X O JK fl e H H Hi 
Cirrhina molitorella, >Ka6epHBie JienecTKH; p. Bo (Jlao-Kan), 03 . Ea-Ea (BaK- 
KaH), XaHOH. BcTpeneH y 16.76% HCCJie^OBaHHBix pbi6 b KOJinuecTBe ot 2 ro 
9 3K3. HcCJie^OBaHO C H3MepeHHHMH 3 3K3. 

10. Dactylogyrus bakanensis Ha Ky sp. n. (pnc. 5, E). OueHB MejiKne 
uepBH, ^jihhoh (Ha npenapaTax) 0.09—0.12, ihhphhoh0.017—0.031 mm. TjioTKa 
OKpyrjieHHan, ee ^naMeTp 0.012—0.020 mm. npHKpenHTejiBHBiH ruck cjia6o 
OTrpamiueH ot Tejia, ero pa3MepBi okojio 0.014—0.021 X 0.017 mm. 

npHKpenHTejiBHBiH annapaT tojibko c o^hoh coe^HHHTejiBHOH njiacTHHKOH. 
KpaeBHe Kpiounn oueHB MejiKne, c xoporno BBipa^KemiBiMH pyKOHTKOH, «nnT- 
KOH» OCTpHH H C TOHKHM ftJIHHHBIM CTep>KHeM pyKOHTKH; ftJIHHa KpiOUBeB 

0.013—0.021 mm. CaMBie KpynHBie kpioubh TpeTBen napBi, ocTajiBHBie hohth 
o^HHaKOBOH ^jihhbi. Cpe^HHHBie KpiouBH KpynHBie, Tnna D. baueri Gussev, 
1955, C CHJILHO pa3BHTBIM BHyTpeHHHM OTpOCTKOM, o6lH;aH flJIHHa HX 
0.048—0.051 mm, ^jiHHa ochobhoh uacra 0.027—0.029, Hapynmoro OTpocTKa 
okojio 0.001, BHyTpeHHero 0.024—0.030, ocTpnn 0.010—0.012 mm. CoeftHHH- 
TejiBHan HJiaCTHHKa npnMan, c pacuiHpeHHBiMH kohh^mh, #JiHHa ee 0.003 — 
0.004 mm, niHpHHa 0.016—0.018 mm. 

KonyjiHTHBHBiH opraH npocTon, MaJieHBKHH, o6iH,an ftJiHHa ero 0.014— 
0.016 mm. Tpy6Ka kojiBobhahoh $opMBi, cjia6o H3orHyTan h cy>KaioiH,aHCH 
k KOHia;y, ^JiHHa ee 0.009—0.012 mm, ^naMeTpHauajiBHOH uacTnO.002—0.003 mm. 
no^ep>KHBaioiH,HH annapaT pacnojio>KeH 6jih3 KOHeuHOH uacra Tpy6KH h co¬ 
ctoht H3 paCHIHpeHHOH Ha KOHIi;e HJiaCTHHKH H H3BIKOBH^HOrO OTpOCTKa, ^JIHHa 

ero 0.006—0.008 mm. BarmiajiBHoe BoopyHsemie He o6Hapy>KeHO. 
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Dactylogyrus bakanensis HanGoJiee 6 jih30k no $opMe cpe^HHHLix n KpaeBLix 
KpionneB n no Tnny CTpoeHnn KonyjiHTHBHoro opraHa k D. molitorelli. O^Hano 
otjihhhh Memfty hhmh onpeAejinioTcn TeM, hto cpe^HHHLie kpiohlh, nx BHyT- 
peHHHH otpoctok, KonyjiHTHBHLiH opraH y D. bakanensis Kpymiee, neM 
y D. molitorelli. HapynoiLiH >ne otpoctok cpe^HHHLix KpionneB nocjieAHero 
jiynine BLipa>KeH, neM y onncaHHoro Bn^a. HeT coMHemra, hto oto 2 reHeTH- 
neCKH 6jIH3KHX pOACTBeHHLIX Bn^a. 

X O 3 H H H, JIOKaJIH3an,HH, MeCTO HaXO>KA6HHH: 
Cirrhina molitorella , >Ka6epHLie jienecTKn; p. Bo (Jlao-Kan), 03. Ea-Ea (BaK- 
KaH), XaHon. 06Hapy>KeH y 11% nccjie^oBaHHLix pLi6 no 1 — 5 3K3. Ha pLi6e. 
HcCJie^OBaHO C H3MepeHHHMH 6 3K3. 

11. Dactylogyrus tonkinensis Ha Ky sp. n. (pnc. 5, B). OneHL Mejinne 
nepBn, ,o;jihhoh (Ha npenapaTax) 0.17—0.28, ninpuHon 0.06—0.10 mm. TjiOTKa 
OKpyrjian, ^naMeTpoM 0.013—0.014 mm. IIpHKpenHTejiLHLiH ahck cjia6o ot- 
rpammeH ot Tejia, ero pa3Mep 0.044—0.047 X0.056—0.058 mm. 

IIpHKpenHTejiLHLiH annapaT tojilko c coe^HHHTejiLHOH njiacTHHKOH. Kpae- 
BLie KpIOHLH C XOpOIHO BLIpa>KeHHLIM pa3^eJieHHeM pyKOHTKH OT CTep>KHH H 

cjia6o o6o3Ha T ieHHOH «nnTKOH» octphh; ^jiHHa hx 0.013—0.019 mm. HanSoJiee 

KOpOTKHe KpIOHLH UieCTOH napLI. Cpe^HHHLie KpiOHLH C HefiOJILinHM 3amyTLIM 
ocTpneM (Tnn D. wunderi Bych.). BHyTpeHHHH otpoctok KpynHLiH, npeBLiinaio- 
ih,hh no A-^HHe Hapy>KHLiH 6ojiee neM b 6—7 pa3; o6in,an AJiHHa KpionneB 0.032— 
0.036 mm, fljiHHa ochobhoh nacTH 0.020—0.024, Hapynmoro OTpocTKa 0.001 — 
0.002, BHyTpeHHero 0.013—0.016, octphh 0.009—0.013 mm. Coe^HHHTejiLHan 
njiacTHHKa npnMan c pacniHpeHHLiMH KomjaMH, ee pa3Mep 0.002x0.019 — 
0.024 mm. 

06in;aH ,o;jiHHa KonyjiHTHBHoro opraHa 0.020—0.028 mm. Tpy6na TOHKan, 
chjilho H3rn6aeTCH c 6 ojilihoh B3AyToii HanajiLHOH nacTLio, cyn^aiomancn 
k Korney, ^jiHHa ee 0.021—0.027, AnaMeTp HanaJiLHOH nacTH 0.004—0.006 mm. 
no£Aep>KHBaroiH,HH annapaT coctoht H3 HAymero baojil Tpy6KH ocHOBHoro 
CTep>KHH, HMeioni,ero pacniHpeHHLie nepe^Hioio h 3a#Hioio nacTH, h 3 njiacTHH- 
naTLIX OTpOCTKOB, OTXOAHII],HX OT KOHIja 3a^HeH naCTH CTep>KHH. ^JIHHa IlOR- 

,n;ep>KHBaioin,ero annapaTa 0.020—0.030 mm. BaomajiLHoe Boopy>KeHHe He 06- 
Hapy>KeHO. 

OnHCaHHLIH BHA c6jIH/KaeTCH no $OpMe CpeAHHHLIX H KpaeBLix KpIOHLeB 

c D. ornithopodus Tchang Chien-Ying, 1966, D. branchialis, D. gvosdevi h 
D. proprius Gussev, 1955. OTjranaeTcn ot Bcex 3 thx bhaob oTcyTCTBneM ao- 
nojiHHTejiLHOH njiacTHHKH, CTpoeHHeM KonyjiHTHBHoro opraHa h ^eTaJiHMH 
$OpMLI XHTHHOH^HOrO BOOpy>KeHHH. 

X o 3 n h h, jioKajiH3au,HH, MecTo Haxo>KAeHHn: 
Varicorhinus tonkinensis, >Ka6epm>ie jienecTKH, Jlao-Kan. Han^eH Ha 7 H3 8 
npocMOTpeHHLix pLi6 ot 5 ao 76 3K3. HccjieAOBaHO c H3MepeHHHMH 20 3K3. 

12. Dactylogyrus laokajensis Ha Ky sp. n. (pnc. 5, T 7 ). Mejinne nepBH, 
AJihhoh (Ha npenapaTax) 0.34, nrapHHOH 0.23 mm. TjiOTKa OKpyrjian, AnaMeT- 
poM 0.024 MM. 

npHKpenHTejiLHLiH annapaT tojilko c coeAHHHTejiLHOH njiacTHHKOH. Kpae- 
BLie KpiOHLH HMeiOT XOpOHIO BLipa>KeHHLie pyKOHTKy, CTep>KeHL pyKOHTKH 
H «nHTKy» OCTpHH, A*™Ha HX 0.014 — 0.018 MM. CpeAHHHLie KpiOHLH c xopoino 
pa3BHTLIMH BHyTpeHHHM H Hapy>KHLIM OTpOCTKaMH H C CHJILHLIM 3amyTLIM 

ocTpneM. 06in,an A^HHa hx 0.025, Hapynmoro OTpocTKa 0.004, BHyTpeHHero 
0.009, octphh 0.006 mm. CoeAHHHTejiLHan njiacTHHKa npnMan. Pa3Mep 
ee 0.003x0.015 mm. 

06in,an A^iHHa KonyjiHTHBHoro opraHa 0.020 mm. TpySna pHJiHHApunecKan , 
paciHHpniOH],ancn b HanajiLHOH nacTH, c koco cpe3aHHLiM kohh,om, H3rn6aeTcn 
h o6pa3yeT hockojilko cnnpajiLHLix bhtkob; AJiHHa ee no H3rn6y 0.072, 
AnaMeTp pacniHpeHHOH HanajiLHOH nacTH 0.002, TpySnn 0.001 mm. Hoaa©P>kh- 
BaioiH,HH annapaT njioxo 3aMeTeH Ha npenapaTax, b BHAe C-o6pa3HO H3oray- 
toh He>KHOH njiacTHHKH, ot Hanajia KOTopon otxoaht 2 MajieHLKHx najim,e- 
bhahlix OTpocTKa. 06in,an A^inHa noAA^p>KHBaioin,ero annapaTa okojio 0.020 mm. 

CpeAHHHLie KpioHLH D. laokajensis h D. quangfami cxoahli no $opMe, 
ho y nepBoro ohh nonTH b 2 pa3a MeHLine, neM y BToporo. njiaHOM CTpoemin 
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KonyjiHTHBHoro opraHa D. laokajensis HanoMHHaeT D. varicorhini Bychow- 
sky, 1957. 

X O 3 H H H, JIOKaJIH3apHfl, MeCTO HaXOJKAGHHH: 
Varicorhinus tonkinensis, >Ka6epHBie JienecTKH, Jlao-Kan. 06Hapy>KeH 1 3K3. 

13. Diplozoon doi Ha Ky sp. n. (pnc. 6). Mejinne aepBH, oSmaa AJiHHa 
Teaa oahoh oco 6 h 1.36—2.21, HanSojibmaa rnnpHHa 0.32—0.68 mm; OTHOinemie 
nepe^HeH aacTH Teaa k 3 aAHeii paBHO 1.3—2 : 1. nepeAHaa aacTb TeJia jihcto- 
BHAHaa; oSaacTb cpacTamia A^yx oco6en Apyr c APyroM HeSojibinaa, ajihhoh 
okojio 0.14—0.28 mm. nepeAHHH yaacTOK 3aAHen aacTH TeJia He HMeeT aBHO 
Bbipa>KeHHOH CKJiaAaaTOCTH KyTHKyjm. CpeAHHH yaacTOK TeJia o6biaHOH(|)opMbi. 
3aAHHH HeceT Ha ce6e npHKpenHTejibHbie KJianaHH. 



XnTHHOHAHoe Boopyjaemie Haakon oco 6 h coctoht H3 oahoh napbi cpeAHH- 
hbix KpioaKOB h aerapex nap KJianaHOB. ^jiHHa Kpioana 0.013—0.015, py- 
KOHTKH 0.028—0.032 MM. KjianaHbl CO CpaBHHTeJIbHO He>KHbIMH XHTHHOHAHbIMH 
3JieMeHTaMH. ninpHHa KJianaHOB nepBOH napbi 0.129—0.150, BTopon 0.156— 
0.184, TpeTben 0.172—0.193, aeTBepTon 0.137—0.172 mm. nniAeBapHTejibHaa 
cncTeMa HaanHaeTca cySTepMHHajibHO pacnojioaceHHHM OTBepcTneM, BeAyiAHM 
b poTOByio noaocTb. Ilapa rojioBHbix >nejie3 xoporno pa3BHTa. Ha 6 okobbix 
CT eHKax poTOBon noaocTH pacnojio>KeHLi abg MajieHbKne OKpyrJibie npncocKH, 
AnaMeTpoM 0.062—0.077 mm. Pa3Mep tjiotkh 0.050—0.070x0.063—0.087 mm. 
CeMeHHHK HMeeT oBajibHyio $opMy, hhhhhk neTjieo6pa3HO H3orHyT, nan oSbihho. 
Hha a yAJiHHeHHOOBajibHbie, pa3MepaMH 0.126—0.168x0.07—0.103 mm. 

OnncbiBaeMbiH bha OTJinaaeTca ot D. kashmirensis Kaw, 1950, D. indicum 
Daday, 1941, D. cauveryi Tripathi, 1957, D. inustiatus Nagibina, 1965, 
MeHbiHHMH pa3MepaMH Teaa, anp, $opMOH h pa3MepaMH KJianaHOB; ot nocaeA- 
Hero OTJinaaeTca oTcyTCTBneM moiahoto MycKyjincToro btophhhoto «AHCKa» 
Ha 3aAHeM KOHu;e. 

X o 3 a h h, ji o k a ji h 3 a a h a, MecTo HaxojKAeHna: 
Squaliobarbus curriculus , Hypophthalmichthys harmandi , Cirrhina molito - 
rella , Carassius auratus , 2Ka6epm>ie JienecTKH; BOAoeMbi KneH-AH, XaHoii, 
Xa-Ban. 06Hapya<eH y nepBoro xo3anHa 23.07% ot 1 ao 3 3K3., y BToporo 
(11.97%) — 1 — 15 3K3., yTpeTbero (11.01%) — 1—4 9K3., aeTBepToro (5.5%) 
3 9K3. Ha pbi6e. MccjieAOBaHO c H3MepeHnaMH 15 3K3 . Bha Ha3BaH b aecTb to- 
BapniAa HaH ,3,0. 
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NEW SPECIES OF MONOGENEANS FROM FRESHWATER FISHES 
OF NORTH VIETNAM. II 

Ha Ky 

SUMMARY 

A description is given of 13 new species mainly of the genus Dactylogyrus from Hy- 
pophthalmichthys harmandi, Squaliobarbus curriculus , Spinibarbichthys denticulatus (12 spe¬ 
cies), Cirrhina molitorella (6 species) and Varicorhinus tonkinensis (2 species). These are 
the first reports about monogeneans from fresh waters of Indochina (beside Ha Ky, 1968 
and Gussev, 1966). 



